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TRANSFORMER T-2050 


TRANSISTOR OECIOIO 


TRANSISTOR 0EC2e94-3B 


RES. 10 K lAtW 5% CC 
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CAP. I MFD 35V 10% S.TANT 


CAP. .OIMFO lOOV 20%DISC 


CAP. IMFO I50V 10% FOIL 


CAP. 56MMF lOOV 5% P.M. 


PARTS LIST 


DESCRIPTION 


1605794-04 


1509322 


IS03099 


1300479 


1300417 


1301422 


1300386 


II00II3 


II02I62 


II00II4 


1001776 


100 16 10 


1000063 


1000012 


A-PL-G206-O-0 


PART NO. 


PARTS LIST 


TRANSISTOR & DIODE CONVERSION CHART 


DEC 


EIA 


DEC 


EIA 


EQUIPMENT 
CORPORATION 

MAVNARD. MASBACHUaBTTB 


TITLE 


MEMORY SELECTOR G206 


SIZE 
C 


CODE 

CS 


NUMBER 

G206-0-I 


PRINTED CIRCUIT REV. 


IE 


REV. 



DEC FORM NO. 
DRC 102 


J. 


to 

O 
CM 
O 


